The Commonwealth of Massachusetts 
Department of State Police 

305 South Street, Jamaica Plain, MA 02130 

617-983-6622 

DEVAL L. PATRICK 
GOVERNOR 

TIMOTHY P. MURRAY 

LIEUTENANT GOVERNOR 

MARY ELIZABETH HEFFERNAN 

SECRETARY 

COLONEL MARIAN J. MCGOVERN 

SUPERINTENDENT 



07/12/12 

Mary Szulborski 

Assistant District Attorney, Suffolk County 
Ms. Szulborski, 

Enclosed is the information you requested. Included are copies of the following; 

1. Drug Analysis Laboratory Receipt. 

2. Control Card with analytical results for sample # 

3. Analysis sheet with chemist’s hand notations and test results. 

4. GC/MS analytical data for sample # 


If you have any questions about these materials, please call me at the number below. 



Drug Analysis Lab 
Jamaica Plain, MA. 02130 
(617) 983-6632 


Excellence In Service Through Quality Policing 


Corbett email PRR 013402 

















Boston Drug 
Laboratory 
Tel (617) 983-6622 
Fax (617) 933-8625 


The Commonwealth of Massachusetts 


xecirlive Office of Health and Human Services 
Department of Public Health 
State Laboratory Institute 


Amherst Drug 
Laboratory 
Tei (413) 545-2601 
Fax (413) 545-2603 


Boston Hours 
8:00 - 11:00 
2:00-4:00 



Amherst Hours 
9:00- 12:00 
1:00-4:00 


City or Department: 



EVgfl. 




Name and Rank of Submitting Officer:_ 


Police Reference Mo,: 




Defendant(s) N ame (last, first, initial) 





e 


To be completed by Lab Personnel 

Description of Samples Gross Weight Lab Number 



Received by: 



2S 




Date: 


Corbett email PRR 013403 






Date Analyzed: j — j~~j' I Z, 

City: Revere Police Dept. 

Officer: Sergeant THOMAS MALONE 



Amount: SubsLSUB 



No. Cont: 9 Cont: pb 

DateRec'd: 12/16/2011 
Gross Wt.: 46.33 


Prelim: 




q 


, No, Analyzed: < , , 

^ Weight: 3^/' 


# Tests:/;, , 

Hr 




Findings: CoC A' ' i; £ 




Corbett email PRR 013404 




PRELIMINARY TESTS 



Spot Tests 


Cobalt 

Thiocyanate j_ ]_ 


jrhVH 


Marquis 


f 


Froehde's 

Mecke's 




PRELIMINARY TEST RESULTS 


RESULTS \ 0 f 

VL;. 

DATE 1 

13 1 

IT- 


1 












































































Area Percent / Library Search Report 


Information from 
File Name : 
Operator : 
Date Acquired : 
Sample Name : 
Submitted by : 
Vial Number : 
AcquisitionMeth: 
Integrator : 


Data File: 

C:\msdchem\1\DATA\SYSTEM9\01 
P.PIRO 

13 Jan 2012 22:19 

BLANK 

1 

DRUGS.M 
RTE 


13 12X813435.D 




Ret. Time 


Area Area % Ratio % 


* * * NO INTEGRATED PEAKS*** 


813435.D 


Tue Jul 10 09:49:36 2012 


Page 1 


Corbett email PRR 013407 










Area Percent / Library Search Report 


Information from 
File Name : 
Operator : 
Date Acquired : 
Sample Name : 
Submitted by : 
Vial Number : 
AcquisitionMeth: 
Integrator : 


Data File: 

C:\msdchem\l\DATA\SYSTEM9\01_13_12\813436.D 
P.PIRO 

13 Jan 2012 22:34 

COCAINE STD 

6 

DRUGS.M 
RTE 



!rime--> 2.00 3.00 4.00 5.00 


7.00 8.00 9.00 10.00 11.00 12.00 


Ret. Time 

Area 

Area % 

Ratio % 

4.875 

1870855 

100.00 

100.00 


813436.D 


Tue Jul 


10 09:49:39 2012 


Page 1 


Corbett email PRR 013408 







Area Percent / Library Search Report 


Information from Data File: 

File Name 

C:\msdchem\l\DATA\SYSTEM9\01 13_12\813436.D 

Operator 

P , PIRO 

Date Acquired 

13 Jan 2012 22:34 

Sample Name 

COCAINE STD 

Submitted by 
Vial Number 

6 

AcquisitionMeth 

DRUGS.M 

Integrator 

RTE 


Search Libraries: C:\Database\SLI.L Minimum Quality: 80 

C:\Database\NIST08.L Minimum Quality: 10 

C:\Database\PMW TOX2.L 


PK# 

RT 

Library/ID 

CAS# 


Qual 

1 

4.87 

C:\Database\SLI . L 

COCAINE 

COCAINE 

COCAINE 

000050' 

000050 

000050 

-36-2 

-36-2 

-36-2 

99 

99 

99 


Abundance 


82 


Average of 4.853 to 5.046 min.: 813436.D\data.ms {-) 


80 
60 
401 


182 


94 105 


20 42 


51 


68 


122 


135 

W+TT 


152 

■ .-.-i • ■ 


166 

rrri-i f - 


198 

! 

r TT- h- ri 


214 223 242 259 


272 


303 


Wz-> 


'T r 


288 

T1 V 


40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150 16 0 170 180 190 20 0 210 220 230 240 250 26 0 270 280 290 300 


Abundance 


80: 


60i 


40 


20 


tn/z-> 


42 


51 


8^ 


68 


94 




105 


122 


iVti t ' i' rl r n-m 


#29: COCAINE 


182 


135 


11 ’ 11 11 4 


162 166 


198 

fljl,, , , 


214 


244 

, Trr 


259 


272 


303 


40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150 160 17 0 180 19 0 200 21 0 220 230 240 25 0 260 270 280 290 300 


813436 . D 


Tue Jul 10 09:49:39 2012 


Page 2 


Corbett email PRR 013409 



























Area Percent / Library Search Report 


Information from 
File Name : 
Operator : 
Date Acquired : 
Sample Name : 
Submitted by : 
Vial Number : 
AcquisitionMeth: 
Integrator : 


Data File: 

C:\msdchem\l\DATA\SYSTEM9\01_13_12\8134 37.D 
P.PIRO 

13 Jan 2012 22:50 

BLANK 
KAC 
1 

DRUGS.M 
RTE 



Ret. Time 


Area Area % Ratio % 


* * * NO INTEGRATED PEAKS*** 


813437.D 


Tue Jul 10 09:49:42 2012 


Page 1 


Corbett email PRR 013410 












Area Percent / Library Search Report 


Information from 
File Name : 
Operator : 
Date Acquired : 
Sample Name : 
Submitted by : 
Vial Number : 
AcquisitionMeth: 
Integrator : 


Data File: 

C: \msdchem\ 1 \ DAT A\ SYSTEM 9\0 1 _ 13 _ 12 \8 13 4 3 8 , D 

P.PIRO 

13 Jan 2012 23:05 

BLANK 
KAC 
1 

DRUGS.M 
RTF 


Abundance TIC: 813438.D\data.ms 



0 ! | i > ' I -i ]-■ ■ i ■ | ' i ' ■ j ■ ■ ! r '' ' l— 1 -"'—' . | t—<- 1—1—r ■ ■ [ - ■ t I ~ 

frime-> 2.0 0 3.00 4.00 5.00 6.0 0 7.00 8.00 9.00 10.00 11.00 1 2.00 


Ret. Time 


Area Area % Ratio % 


* * * NO INTEGRATED PEAKS* * * 


813438.D 


Tue Jul 10 09:49:45 2012 


Page 1 


Corbett email PRR 013411 



















Area Percent / Library Search Report 


Information from Data File: 

File Name : C:\msdchem\l\DATA\SYSTEM9\01_13_12\813439.D 

Operator : P.PIRO 

Date Acquired : 13 Jan 2012 23:21 


Submitted by : 

KAC 

Vial Number : 

39 

AcquisitionMeth: 

DRUGS . M 

Integrator : 

RTE 


Abundance 
2500000 

2000000 

1500000 

1000000 

500000 

. 0 

Ttme-> 2.00 



3.00 


4.00 


5.00 


TIC: 813439.D\data.ms 


6.00 


7.00 


■ i 1 t 1 1 I p 1 s ’ I 1 1 1 r ( ' 

8.00 9.00 10.00 11.00 


12.00 


Ret 

. Time 

Area 

Area % 

Ratio % 

4.099 

229354 

7.09 

7.63 

4 . 

875 

3004070 

92.91 

100.00 


813439.D 


Tue Jul 10 09:49:48 2012 


Page 1 
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Area Percent / Library Search Report 


Information from 

Data File: 

File Name : 

C:\msdchem\l\DATA\SYSTEM9\01 13 12X813439,D 

Operator : 

P.PIRO 

Date Acquired : 

13 Jan 2012 23:21 

Submitted by : 

KAC 

Vial Number : 

39 

AcquisitionMeth: 

DRUGS.M 

Integrator : 

RTE 


Search 

Libraries: C:\Database\SLI.L 

C:\Database\NIST08.L 
C:\Database\PMW TOX2.L 

Minimum 

Minimum 

Quality: 80 
Quality: 10 

PK# 

RT Library/ID 

CAS# 

Qual 


1 

4.10 

C:\Database\NIST08.L 





Levamisole 

006649-23-6 

98 



Levamisole 

006649-23-6 

97 



Imidazo[2,1-b]thiazole, 

2,3,5,6—tet 014769-73-4 

96 




813439.D Tue Jul 10 09:49:48 2012 Page 2 
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Area Percent / Library Search Report 


Information from Data File: 

File Name : C:\msdchem\l\DATA\SYSTEM9\01_13_12\813439.D 

Operator : P.PIRO 

Date Acquired : 13 Jan 2012 23:21 


Submitted by : 

KAC 



Vial Number : 

39 



AcquisitionMeth: 

DRUGS-M 



Integrator : 

RTE 



Search Libraries 

: C:\Database\SLI.L 

Minimum Quality 

: 80 


C: \Database\NIST08.L 

Minimum Quality 

: 10 


C : \Database\PMW_TOX2.L 



PK# RT 

Library/ID 

CAS# 

Qual 

2 4.87 C 

:\Datafoase\SLI.L 




COCAINE 

000050-36-2 

99 


COCAINE 

000050-36-2 

99 


COCAINE 

000050-36-2 

99 


^bundance 




80 1 


60: 


40! 


20 


42 

I 6 i\ 68 

-r4+, i jWM .■i^'fr 


Average of 4.848 to 5.158 min.: 813439.D\data.ms (-) 
182 


94 105 


: r 4 


122 


135 152 1 ® 6 

rrrVt-fTT-n f rrn j-rrrrpn 


198 


214 223 


272 

242 258 1 281 


303 


ni/z-> 40 50 60 70 80 90 100 110 1 20 130 140 150 160 170 180 190 200 2 10 220 230 240 250260 270 280 290 300 


Abundance 

l i 

80 

I 

60 

40 

20 


82 


#29: COCAINE 


182 


94 


42 


51 


0 1 . I ,':'ll+rv 


68 


105 




122 


bi/z-> 


135 152 

•pri J r 1 ttTrxf l 1 ! 1 ! i i m 1 11 ) 


198 


ilH i 

rTTTT 


214 


244 259 


272 


303 


T 1 ' '! ,rTT T' 1' 1 1 1 1 1 1 I ’ 1 1 

40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150 160 170 180 190 200 210 220 230 240 250 260 270 280 290 300 


813439 . D 


Tue Jul 


10 09:49:48 2012 


Page 3 
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Area Percent / Library Search Report 


Information from Data File: 

File Name : C:\msdchem\l\DATA\SYSTEM9\01_13_12\813440.D 

Operator : P.PIRO 

Date Acquired : 13 Jan 2012 23:36 


Submitted by : KAC 

Vial Number : 40 

AcquisitionMeth: DRUGS.M 
Integrator : RTE 


Abundance 

3000000* 


2000000 ! 


1000000 


0 1 1 —r 

Time-> 2.00 


3,00 


4.$75 


4.099 

. X 

4.00 


5.00 


TIC: 813440.D\data.ms 


6.00 


7.00 


8.00 


9.00 


, T .... 

10.00 


""'"'I. 

11.00 


12.00 


Ret 

. Time 

Area 

Area % 

Ratio % 

4.099 

387330 

9.55 

10.56 

4 . 

875 

3666622 

90.45 

100.00 


813440.D 


Tue Jul 10 09:49:52 2012 


Page 1 
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Area Percent / Library Search Report 


Information from 
File Name : 
Operator : 
Date Acquired : 

Data File: 

C:\msdchem\1\DATA\SYSTEM9\01 

P.PIRO 

13 Jan 2012 23:36 

13_12\813440.D 


Submitted by : 
Vial Number : 
AcquisitionMeth: 
Integrator : 

KAC 

40 

DRUGS . M 

RTE 



Search Libraries 

: C:\Database\SLI.L 

C : \Database\NIST08.L 

C : \Database\PMW_TOX2.L 

Minimum Quality 
Minimum Quality 

: 80 
: 10 

PK# RT 

Library/ID 

CAS# 

Qual 

1 4.10 C 

:\Database\NIST08.L 




Levamisole 006649-23-6 98 
Irrtidazo [ 2 , 1-b] thiazole, 2,3,5,6-tet 014769-73-4 98 
Levamisole 006649-23-6 98 


Abundance 

so! 

60 

40 

20 
0 


39 


45 


51 


4& 


63 


73 


Average of 4.073 to 4.265 min.: 813440.D\data.ms (-) 

148 


-U- 


101 


89 


,$?hL 


121 


•W 


108 1 1f 


127 


Ivih-l', 1 ??^! !l 4- 


204 


155161 169 


176 


T 


T 


189 


i 


40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150 160 170 180 190 200 


Abundance 


m/z~> 



40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150 160 170 180 190 200 


813440.D 


Tue Jul 10 09:49:52 2012 


Page 2 
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Area Percent / Library Search Report 


Information fror 
File Name 

Ope rator 

Date Acquired 

n Data File: 

C:\msdchem\l\DATA\SYSTEM9\01 
P.PIRO 

13 Jan 2012 23:36 

1312X813440.D 


Submitted by 
Vial Number 
AcquisitionMeth 
Integrator 

KAC 

40 

DRUGS.M 

RTE 



Search Libraries: C:\Database\SLI.L 

C:\Database\NIST08.L 

C:\Database\PMW_TOX2.L 

Minimum Quality 
Minimum Quality 

: 80 
: 10 

PK# RT 

Library/ID 

CAS# 

Qual 


2 4.87 C:\Database\SLI.L 


COCAINE 

000050-36-2 

99 

COCAINE 

000050-36-2 

99 

COCAINE 

000050-36-2 

99 


[Abundance 

80 
60 

40 

20 


m/z~> 
Abundance 

80 

60 


40 


20 


82 


Average of 4.848 to 5.148 min.: 813440.D\data.ms (-) 
182 


42 

5 j' 68 

nV i+i rjWMpWI'hrrt 


94 


105 


122 


152 


,M+. ' ' m" - | ■ *?{»■, ■ ■ , I', . ff . I .^ 

40 50 60 70 80 90 100 1 10 120 130 140 150160 170 180 190 20 0 210 220 230 240 250 260 270 280 290 300 


198 
! 207 


303 


223 242 


272 
258 I 281 


#61: COCAINE 
1$2 


82 


42 


i 51 68 

0 ! ! ■-Il 1 | i H ' !|U l l l L l | M l l i l'| . l 

hVz--> 40 50 60 70 


94 


105 


122 


135 


152 166 


I 'l i 11 lli'l tip .Vtp -r'rjiiVi j rrir]-r:-Tr^ 


303 


198 


272 


" 1 " 


208 222 


T 


T 


T 


244 258 


T 


T* 


282 


80 90 100 110 120 130 140 150 160 170 180 190 200 210 220 230 240 250 260 270 280 290 300 


813440.D 


Tue Jul 10 09:49:52 2012 


Page 3 
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Area Percent / Library Search Report 


Information from Data File: 


File Name 
Operator 
Date Acquired 


C : \msdchem\l \DATA\SYSTEM9\01__13_ 
P.PIRO 

13 Jan 2012 23:52 


Submitted by : KAC 

Vial Number : 41 

AcquisitionMeth: DRUGS.M 
Integrator : RTE 


12V813441.D 


Abundance 

30000001 4.$75 


2000000 


TIC: 813441.D\data,ms 


1000000 


Time-> 2.00 3.00 4,00 5 00 6.00 7.00 8.00 9.00 m00 11.00 1Z00 


Ret. Time 

Area 

Area % 

Ratio % 

4.875 

3647582 

100.00 

100.00 


813441.D 


Tue Jul 


10 09:49:55 2012 


Page 1 
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Area Percent / Library Search Report 


Information from Data File: 

File Name : C:\msdchem\l\DATA\SYSTEM9\01_13_12\813441.D 

Operator : P.PIRO 

Date Acquired : 13 Jan 2012 23:52 


Submitted by : KAC 

Vial Number : 41 

AcquisitionMeth: DRUGS.M 
Integrator : RTE 


Search Libraries: 


C:\Database\SLI.L 
C:\Database\NIST08.L 
C:\Database\PMW TOX2.L 


Minimum Quality: 80 
Minimum Quality: 10 


PK# 


RT 


Library/ID 


CAS# 


Qual 


4 .88 


C:\Database\SLI.L 


COCAINE 

000050- 

36- 

2 

99 

COCAINE 

000050- 

36- 

2 

99 

COCAINE 

000050- 

36- 

2 

99 


Abundance 


80! 


82 


Average of 4.848 to 5.121 min.: 813441.D\data.rns (-) 
182 


60 

40 

20 42 

| 51 67 

0 i 


94 105 


122 


138 


152 166 

. . . 


198 


207 222 243 259 

"TTTnrp-fTT] 


272 


281 


r r 


303 

■Jw 


m/z-> _ 40 50 60 70 80 9 0 100 110 120 130 1 40 150 160 170 180 1 90 200 210 220 230 240 250 260 270 280 29 0 300 

Abundance 


#61: COCAINE 
1$2 


80 


60: 


40 


20 


82 


42 

I 51 


68 


94 


105 


fW-1 


122 


135 


fn/z-> 


152 166 

'••rfH'i,., 1 




198 

208 222 

n • r>- . j miihiiiu ; 


272 

244 258 [ 282 

r | i i ' H i * 1 t ( ' 1 i ' f t nrnrn 


303 


'Itt 


40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150 160 170 180 190 200 210 220 230 240 250 260 270 280 290 300 


81 3 4 4 1 . D 


Tue Jul 


10 09:49:55 2012 


Page 2 
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Area Percent / Library Search Report 


Information from Data File: 

File Name : C:\msdchem\l\DATA\SYSTEM9\01_13_12\813442.D 

Operator : P.PIRO 

Date Acquired : 14 Jan 2012 00:07 


Submitted by : KAC 

Vial Number : 42 

AcquisitionMeth: DRUGS.M 
Integrator : RTE 


Abundance 

3000000 


2000000 


1000000 


0 

|Time~> 2.00 3.00 


TIC: 813442.DWata.ms 


4.$80 


4.099 

I 


4.00 


500 6.00 7,00 8.00 9.00 lo'oo 1T00 12U0 


Ret 

. Time 

Area 

Area % 

Ratio % 

4 . 

099 

358590 

8.33 

9.09 

4 . 

880 

3944140 

91.67 

100.00 


813442.D 


Tue Jul 


10 09:49:59 2012 


Page 1 
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Area Percent / Library Search Report 


Information from Data File: 

File Name : C:\msdchem\l\DATA\SYSTEM9\01_13__12\813 4 4 2.D 

Operator : P.PIRO 

DateAcquired^l3Jari 2012 00:07 

Submitted by : KAC 

Vial Number : 42 

AcquisitionMeth: DRUGS.M 
Integrator : RTE 


Search Libraries 


C:\Database\SLI.L 
C:\Database\NIST08.L 
C:\Database\PMW TOX2.L 


Minimum Quality: 80 
Minimum Quality: 10 


PK# 


RT 


Library/ID 


1 

4.10 

Abundance 


80 


60 


40 

i 


20 

an 51 
39 4 , 5 



m/z--> 

40 50 


CAS# 

Qual 

00664 9—23-6 

99 

014 7 69—73-4 

98 

006649-23-6 

98 


C:\Database\NIST08 . L 
Levamisole 

Imidazo[2,1-b]thiazole, 
Levamisole 


2,3,5,6-tet 


Average of 4.073 to 4.319 min.: 813442.D\data.ms (-) 

148 


73 


63 

hW*444 


101 


89 

i 8 , 2 j|U® 

80 


n 


121 


,108 


tr 


127 

I 

Ki4‘fv 


135 




4 157 


170 

I 1 


176 


I 


189 


204 


, , , o'l'l 


90 100 110 120 130 140 150 160 170 180 190 200 


Abundance 


80; 

60 

40 

20 

0 - 


Wz~> 


45 


51 


4 


Ifi-f-T'i- 


63 

]Vr 


73 


#61883: Levamisole 


101 


148 



121 





127 


89 





i . j. — 176 

i 157 169 | 189 

"4 i i ! i j i . n-i-r-H-, 1.n-n-p-MTfl 1 

!•{ |79 , Jir? 5 ,, 

jJ 


lv-1 

^4 3 , 614 2. 


204 


40 50 


60 


70 80 90 100 110 120 130 140 150 160 170 180 190 200 


813442.D 


Tue Jul 


10 09:49:59 2012 


Page 2 
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Area Percent / Library Search Report 


Information from Data File: 

File Name : C:\msdchem\l\DATA\SYSTEM9\01__13_12\8134 42.D 

Operator : P.PIRO 

00:07 

Submitted by : KAC 

Vial Number : 42 

AcquisitionMeth: DRUGS.M 
Integrator : RTE 


Search Libraries: C:\Database\SLI.L 

C:\Database\NIST08 . L 
C:\Database\PMW TOX2.L 


Minimum Quality: 80 
Minimum Quality: 10 


PK# RT Library/ID 


CAS# Qual 


2 4.88 C:\Database\SLI.L 


COCAINE 

000050-36-2 

99 

COCAINE 

000050-36-2 

99 

COCAINE 

000050-36-2 

99 



813442.D 


Tue Jul 


10 09:49:59 2012 


Page 3 
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Area Percent / Library Search Report 


Information from Data File: 

File Name : C:\msdchem\l\DATA\SYSTEM9\01_13_12\813443.D 

Operator : P.PIRO 

Date Acquired : 14 Jan 2012 00:23 


Submitted by : KAC 

Vial Number : 43 

AcquisitionMeth: DRUGS,M 
Integrator : RTE 


^Abundance 

i i 

2500000| 

I 2000000 j 

i j 

| 1500000! 

: ioooooo; 

j 500000; 

0 -r 

!Time-> 2.00 


4.$75 


3.00 


4.099 


4.00 


5.00 


TIC: 813443.DWata,ms 


6.00 


7.00 


8.00 


9.00 


10.00 


11.00 


12.00 


Ret 

. Time 

Area 

Area % 

Ratio % 

4 . 

099 

595383 

15.40 

18.21 

4.875 

3269808 

84.60 

100.00 


813443.D 


Tue Jul 10 09:50:03 2012 


Page 1 


Corbett email PRR 013423 








Area Percent / Library Search Report 


Information from Data File: 


File Name 
Operator 

Date Acauired 

C:\msdchem\l\DATA\SYSTEM9\01 13 
P.PIRO 

00:23 

12X813443.D 


Submitted by 
Vial Number 
AcquisitionMeth 
Integrator 

KAC 

43 

DRUGS.M 

RTE 



Search Libraries: C:\Database\SLI.L 

C:\Database\NIST08 . L 
C:\Database\PMW TOX2.L 

Minimum Quality 
Minimum Quality 

: 80 
: 10 

PK# RT 

Library/ID 

CAS# 

Qual 


4.10 C:\Database\NIST08.L 
Levamisole 

Imidazo [ 2 ,1-b]thiazole, 
Levamisole 


2,3,5, 6-tet 


006649-23-6 99 
014769-73-4 98 
006649-23-6 98 


Abundance 

80 

60 
40 
20j 

i j 

L ° : 

Abundance 

80; 
60 
40 

20 
0 

m/z-> 


Average of 4.073 to 4.329 min.: 813443.D\data.ms (-) 

1<)8 


204 


73 


101 


39 

40 


45 

X 


51 


63 


121 


89 


[ft 


l-t-t -4 




127 


ilW, % ,itvl 


it 


135 142 , i 157 

i T-iVrrr r 1''r riT-n * t ~r 


169 187 


50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150 160 170 180 190 200 


#61883: Levamisole 


148 


204 


73 


101 




121 




4.5 51 „ 63 

~.. 

i • 89 

ti? 9 

iW uil 

127 

K4W4r?T-14?*t- 

l| 157 169 1 ! 6 

189 

! 

! 


40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150 160 170 180 190 200 


813443.D Tue Jul 10 09:50:03 2012 


Page 2 
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Area Percent / Library Search Report 


Information from Data File: 

File Name : C:\msdchem\l\DATA\SYSTEM9\01_13_12\813443.D 

Operator : P.PIRO 

Date Acq arod : .14 , T ee Da'.; a 00:23 

Submitted by : KAC 

Vial Number : 43 

AcquisitionMeth: DRUGS.M 
Integrator : RTE 


Search Libraries: C:\Database\SLI.L Minimum Quality: 80 

C:\Database\NIST08.L Minimum Quality: 10 

C:\Database\PMW TOX2.L 


PK# 

RT 

Library/ID 

CAS# 



Qual 

2 

4.87 

C:\Database\SLI.L 







COCAINE 

000050- 

■36- 

-2 

99 



COCAINE 

000050- 

36 

-2 

99 



COCAINE 

000050- 

36- 

-2 

99 


Abundance 


801 


82 


Average of 4.848 to 5.158 min.: 813443.D\da(a.ms (-) 
182 


60 j 

40 

20 42 


94 


51 


67 


105 


122 


Wz-> 

[Abundance 


135 

■r*+t 


152 


166 


198 


207 222 


242 


272 

260 | 281 


303 


40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150 160 170 180 190 200 210 220 230 240 250 260 270 280 290 300 


#61: COCAINE 
162 


80 


60 


40 


20 


82 


94 105 


42 


ftfe- 


51 68 





122 

4 

■fv.iVi 

ki-i , 

13 152 166 

ri+. , -fit ■ i'rrr. I*- , , ,-rl ri, r,r#t 


198 


l T T 


272 


208 222 


244 

■ i 1 1 1 1 1 


258 I 

TTTTTTTTTT 


282 


303 


rp - 


40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150 160 170 180 190 200 210 220 230 240 250 260 270 280 290 300 


813443.D 


Tue Jul 


10 09:50:03 2012 


Page 3 


Corbett email PRR 013425 

















Area Percent / Library Search Report 


Information from 
File Name : 
Operator : 
Date Acquired : 
Sample Name : 
Submitted by : 
Vial Number : 
AcquisitionMeth: 
Integrator : 


Data File: 

C: \msdchem\ 1 \DATA\SYSTEM9 \ 01_13__12 \ 8 134 4 4 . D 
P.PIRO 

14 Jan 2012 00:38 

BLANK 
KAC 
1 

DRUGS.M 
RTE 


'Abundance TIC: 813444.D\data.rris 



Ret. Time 


Area Area % Ratio % 


* * *NO INTEGRATED PEAKS*** 


813444.D 


Tue Jul 10 09:50:06 2012 


Page 1 


Corbett email PRR 013426 










Area Percent / Library Search Report 


Information from 
File Name : 
Operator : 
Date Acquired : 
Sample Name : 
Submitted by : 
Vial Number : 
AcquisitionMeth: 
Integrator : 


Data File: 

C : \msdchem\l \DATA\SYSTEMS) \01__13_12 \ 8 I 34 4 5 . D 
P.PIRO 

14 Jan 2012 00:54 

BLANK 
KAC 
1 

DRUGS . M 
RTE 


Abundance TIC: 8f3445.D\ciata.ms 

5001 



Ret. Time 


Area Area 


Ra t i o % 


* * * NO INTEGRATED PEAKS*** 


813445.D 


Tue Jul 10 09:50:10 2012 


Page 1 


Corbett email PRR 013427 












Area Percent / Library Search Report 


Information from Data File: 

File Name : C:\msdchem\l\DATA\SYSTEM9\01_13_12\813446.D 

Operator : P.PIRO 

Date Acquired : 14 Jan 2012 1:09 


Submitted by : KAC 

Vial Number : 46 

AcquisitionMeth: DRUGS.M 
Integrator : RTE 


Abundance 
2500000 
2000000 
: 1500000 

j 1000000 

500000 

l 

[Time : -> _2.00 


4.$75 


4.099 

■" > 1 1 1 i ^ 1 1 -'T” 1 

3.00 4.00 5.00 


TIC: 813446'D\data.ms 


1 t ■’ . r_ r r 

6.00 7.00 


8.00 9.00 10.00 11.00 12.00 


Ret. Time 

Area 

Area % 

Ratio % 

4.099 

243802 

7.27 

7.84 

4.875 

3108108 

92.73 

100.00 


81344 6.D 


Tue Jul 10 09:50:14 2012 


Page 1 


Corbett email PRR 013428 










Area Percent / Library Search Report 


Information from 
File Name : 
Operator : 
Date Acquired : 



Data File: 

C:\msdchem\l\DATA\SYSTEM9\01 
P.PIRO 

14 Jan 2012 1:09 


13 12\813'446.D 


iUDmitted Dy 
Vial Number 
AcquisitionMeth 
Integrator 


46 

DRUGS.M 
RTE 


Search Libraries 


C:\Database\SLI.L 
C:\DatabaseXNIST08.L 
C:\Database\PMW TOX2.L 


Minimum Quality: 80 
Minimum Quality: 10 


PK# 


RT 


Library/ID 


CAS# 


Qual 


1 4.10 C:\Database\NIST08.L 


Levamisole 

006649- 

-23- 

-6 

98 

Imidazo[2,1—b]thiazole. 

2,3,5, 6-tet 014769- 

-73- 

-4 

97 

Levamisole 

006649- 

-23- 

-6 

97 


Abundance 

80 
601 
40 

20 

ot, 


Average of 4.073 to 4.303 min.: 813446.D\data.ms {-) 

148 


73 


39 


45 


51 


63 


i^n 


101 


121 


89 


127 


79 




40 50 60 70 80 90 






135 4iiv 


204 

I 


155 


169 


176 


189 


! 



100 110 120 130 140 1 50 160 170 180 190 200 

#61883: Levamisole 


73 


45 


51 


40 50 


63 
60 


70 


i'l 9 

80 



813446.D 


Tue Jul 10 09:50:14 2012 


Page 2 


Corbett email PRR 013429 


















Area Percent / Library Search Report 


Information from Data Pile: 

File Name : C:\msdchem\l\DATA\SYSTEM9\01_13_12\813446.D 

Operator : P.PIRO 

Date Acquired : 14 Jan 2012 1:09 


Submitted by : 

KAC 



Vial Number : 

46 



AcquisitionMeth: 

DRUGS.M 



Integrator : 

RTE 



Search Libraries 

: C:\Database\SLI.L 

Minimum Quality 

: 80 


C:\Database\NIST08 . L 

Minimum Quality 

: 10 


C:\Database\PMW_TOX2.L 



PK# RT 

Library/ID 

CAS# 

Qual 

2 4.87 C 

:\Database\SLI . L 




COCAINE 

000050-36-2 

99 


COCAINE 

000050-36-2 

99 


COCAINE 

000050-36-2 

99 


Abundance 


80 


82 


60 j 
40; 
201 


Average of 4.848 to 5.190 min.: 813446.D\data.ms (-) 
182 


94 105 


42 


51 


67 




0',-m 




122 


135 152 166 

1) | I l* l l l' ( r ’| I I'l t \ ■ C-I i ■ | t 'l 1 ! j j i i I I j i i i i |IJ 


198 


303 


208216 230 242 259 


272 


281 


' I" " .. 


T-n 


'I 11 "I' '"I 1 


40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150 160 170 180 190 200 210 220 230 240 250 260 270 280 290 300 


Abundance 


80; 


60 


40 


20 


#61: COCAINE 
182 


82 




94 105 


51 


'tlhv 




122 


+-(' 


135 


152 166 


198 


z--> 


42 

•.YH. 

40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150 160 170 180 190 200 210 220 230 240 250 260 270 280 290 300 


303 


i i.ii. I ,(]j i 208 222 

r-rf rrt r-ff r- i t-n rrpri i j i ; rt'frrrrTn i-ryrm j-.-v 


272 

244 258 [ 282 


813446 . D 


Tue Jul 10 09:50:14 2012 


Page 3 


Corbett email PRR 013430 
























Area Percent / Library Search Report 


Information from Data File; 


File Name 
Operator 
Date Acquired 


C:\msdchem\l\DATA\SYSTEM9\01_13_12\813447 . D 
P.PIRO 

14 Jan 2012 1:25 


Submitted by 
Vial Number 
AcquisitionMeth 
Integrator 


KAC 

47 

DRUGS.M 
RTE 




4. $75 


2000000 


1000000 


0 1 -|—T- 1 ^ 1 -1—r 

Time--> 2.00 3.00 


4.099 


T , V 

4.00 


;i 



TIC: 813447.D\data.ms 


6.00 


7.00 


8.00 


9.00 


10.00 


11.00 


12.00 


Ret 

. Time 

Area 

Area % 

Ratio % 

4 . 

099 

1073345 

23.35 

30.47 

4.875 

3522563 

7 6.65 

100.00 


813447.D 


Tue Jul 10 09:50:18 2012 


Page 1 


Corbett email PRR 013431 











Area Percent / Library Search Report 


Information from Data File: 


File Name 
Operator 

Date Acquired 

C:\msdchem\ 
P.PIRO 

14 Jan 2012 

Submitted by 

KAC 

Vial Number 

47 

AcquisitionMeth 

DRUGS.M 

Integrator 

RTE 


DATA\SYSTEM9\01_13_12X813447.D 

1 : 25 


Search Libraries: C:\Database\SLI.L 

C:\Database\NIST08.L 
C:\Database\PMW TOX2.L 


Minimum Quality: 80 
Minimum Quality: 10 


PK# RT Library/ID 


CAS# Qual 


1 4.10 C:\Database\NIST08.L 

Levamisole 006649-23-6 99 
Imidazo[2,1-b]thiazole, 2,3,5,6-tet 014769-73-4 98 
Levamisole 006649-23-6 97 


Abundance 




80 




60 



73 

I 

o 



! 

20 

0 

m/z~> 

39 46 

Ii 

51 63 

ji|.!,57 h .J,| 

i i 
; | 

dilute 

i l i i | r i r 

40 

50 60 

t f • t t r r i 

70 80 


Abundance 

80 
60 

40 
20 

O'i 


Average of 4.073 to 4.394 min.: 813447 D\dala.ms (-) 

1<}8 


204 


101 


121 


89 




127 

I 


135- 


157 168 1 { 6 182 188 


T 

200 210 


#61883: Levamisole 


148 


73 


101 


45 ^ 63 


T 


79 


89 

Jij 95.! 


121 


127 


108 


'f?ci JiT 1 , 3 , 6 ? 4 ?- 


204 


[, . 157 169 


176 


189 


40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150 160 170 180 190 200 210 


813447.D 


Tue Jul 10 09:50:18 2012 
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Corbett email PRR 013432 

























Area Percent / Library Search Report 


Information from Data File: 

File Name : C:\msdchem\l\DATA\SYSTEM9\01 

Operator : P.PIRO 

Date Acauired : 14 Jan 2012 1:25 



iubmitted by 
Vial Number 
AcquisitionMeth 
Integrator 


47 

DRUGS.M 
RTE 


13 12 \ 


813447.D 


Search Libraries: C:\Database\SLI.L Minimum Quality: 80 

C:\Database\NIST08.L Minimum Quality: 10 

C:\Database\PMW TOX2.L 


PK# 

RT 

Library/ID 

CAS# 

Qua 

2 

4.87 

C:\Database\SLI.L 





COCAINE 

000050-36-2 

99 



COCAINE 

000050-36-2 

99 



COCAINE 

000050-36-2 

99 


[Abundance 
80 

1 
i 
< 

60 
40! 
20 

0 

Wit z--> 


82 


Average of 4.848 to 6.025 min.: 813447.D\data.ms (-) 
182 


94 105 


42 

I 68 

nm^J 


122 

i 


I'l- r '■ iW'nlti 


131140 


152 


166 


198 


303 


ttn-rrfM 


'FTTTfftTTp 


207 223 242 258 

yrrrryr 


272 


281 


40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150 160 170 180 190 200 210 220 230 240 260 260 270 280 290 300 


Abundance 


#61: COCAINE 

182 


80 

60 

40 

j 

20 


82 

| 

I 


42 


51 


68 


yw 


94 105 


W 1 # i: Mr- 


303 


m/z : -> 



272 

244 258 !, 282 

T T 


40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150 160 170 180 190 200 210 220 230 240 250 260 270 280 290 300 


813447.D 


Tue Jul 10 09:50:18 2012 
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Corbett email PRR 013433 






















Area Percent / Library Search Report 


Information from Data File: 

File Name : C:\msdchem\l\DATA\SYSTEM9\01_13_12\813448.D 

Operator : P.PIRO 

Date Acquired : 14 Jan 2012 1:40 


Submitted by : KAC 

Vial Number : 48 

AcquisitionMeth: DRUGS.M 
Integrator : RTE 


Abundance 

l 

l 3000000 j 
2000000 ) 


4.S80 


TIC: 813448.D\dala.ms 


1000000 


„ 2.120 

l O' - |-^ r- , - , | . 

Time •> 2.00 3,00 


4.099 


.-V 

4.00 5.00 


6.00 


7.00 


8.00 


9.00 lo'oo 1100 1?00 


Ret. Time 


Area Area % Ratio % 


2,120 
4.099 
4.880 


127656 

1122025 

5462256 


1.90 2.34 
16.72 20.54 
81.38 100.00 


813448.D 


Tue Jul 10 09:50:22 2012 


Page 1 


Corbett email PRR 013434 








Area Percent / Library Search Report 


Information from Data File: 


File Name 
Operator 

Date Acquired 

C:\msdchem\l\DATA\SYSTEM9\01 13 
P.PIRO 

1:40 

12X813448 . D 


Submitted by 
Vial Number 
AcquisitionMeth 
Integrator 

KAC 

48 

DRUGS.M 

RTE 



Search Libraries: C:\Database\SLI.L 

C:\Database\NIST08.L 
C:\Database\PMW TOX2.L 

Minimum Quality 
Minimum Quality 

: 80 
: 10 

PK# RT 

Library/ID 

CAS# 

Qual 


1 2.12 C:\Database\NIST08.L 

Ecgonidine, methyl ester 127379-24-2 97 
2-Carbomethoxy-8-methyl~8-azabicycl 043021-26-7 97 
2(1H)-Pyridinone, 4-hydroxy—6-methy 007135-82-2 47 


Abundance 


Average of 2.088 to 2.275 min.: 813448.0\data.ms (-) 


80 

60! 

40 

20 


42 


J 36,1 
0c-,-,44 


82 


122 


51 


57 


m/z~> 


77 

94 

106 

CO 
co - 

p J[i i 

-,-,ilb, , ,1,1 1 

h-r-, r-ri-i-H-, v, , i|l 


40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150 160 170 180 



Abundance 

80 
60 
40 
20 
0 


#45192: Ecgonidine, methyl ester 


122 


106 


m/z~> 


138 


40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150 160 170 180 



813448.D 


Tue Jul 


10 09:50:22 2012 


Page 2 


Corbett email PRR 013435 












Area Percent / Library Search Report 


Information from Data File: 


File Name 
Operator 
Date Acquired 



C:\msdchem\l\DATA\SYSTEM9\01_13_12\813449 . D 
P,PIRO 

14 Jan 2012 1:56 


Submitted by 
Vial Number 
AcquisitionMeth 
Integrator 


KAC 
49 

DRUGS.M 
RTE 


Abundance 

2500000 

2000000 

1500000 

1000000 

500000 


Iime~> 2.00 


4.$75 


4.099 


__ | -j-,-p_ 


. r 


3.00 


4.00 


5.00 


TiC: 813449.D\data.ms 


6.00 


7.00 


8.00 


9.00 


10.00 


11.00 


12.00 


Ret 

. Time 

Area 

Area % 

Ratio % 

4 . 

099 

631672 

18.27 

22.35 

4.875 

2826509 

81.73 

100.00 


813449.D 


Tue Jul 10 09:50:26 2012 


Page 1 


Corbett email PRR 013436 










Area Percent / Library Search Report 


Information from Data File: 

File Name : C:\msdchem\l\DATA\SYSTEM9\01_13 

Operator : P.PIRO 

i: sg 

Submitted by : KAC 

Vial Number : 49 

AcquisitionMeth: DRUGS.M 
Integrator : RTE 


12X813449. D 


Search Libraries: C:\Database\SLI.L Minimum Quality: 80 

C:\Database\NIST08.L Minimum Quality: 10 

C:\Database\PMW TOX2.L 


PK# 

RT 

Library/ID 

CAS# 

Qual 

1 

4.10 

C:\Database\NIST08.L 





Levamisole 

006649-23-6 

99 



Iraidazo[2,1—b]thiazole, 2,3,5,6-tet 

014769-73-4 

98 



Levamisole 

006649-23-6 

97 

^Abundance 

Average of 4.072 to 4.351 min.: 813449.D\data,ms (-) J 

148 


80] 

60 ' 


40 


20 


0 

rrt/z—> 


39 


45 


51 




63 


73 




A 


101 


89 


121 


127 




1JiilSL 


"hr 


Mil', 


,135 141 


157 164 170 

T 


176 


187 


T 


204 


40 50 60_70 80 90 100 110 120 130 140 150 160 170 180 190 200 


Abundance 

80 
60 

40 
20 

0 




45 


51 


63 


40 


50 60 


73 


#61883: Levamisole 


148 


101 




121 




12 


89 

l 


41 

ili 

jib??. 1 ,■Ely 

k4 


n 1 * 


135 


' 5 14 -2 


204 


157 169 


176 


189 


70 80 90 100 110 120 130 140 150 160 170 180 190 200 


813449.D 


Tue Jul 10 09:50:26 2012 
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Corbett email PRR 013437 


























Area Percent / Library Search Report 


Information from Data File: 

File Name : C:\msdchem\l\DATA\SYSTEM9\01__13_12\8134 4 9.D 

Operator : P.PIRO 

1 : 56 


Submitted by : 

KAC 



Vial Number : 

49 



AcquisitionMeth: 

DRUGS.M 



Integrator : 

RTE 



Search Libraries 

: C:\Database\SLI.L 

Minimum Quality 

: 80 


C:\Database\NIST08 . L 

C:\Database\PMW_TOX2.L 

Minimum Quality 

: 10 

PK# RT 

Library/ID 

CAS# 

Qual 

2 4.87 C 

:\Database\SLI.L 

COCAINE 

000050-36-2 

99 


COCAINE 

000050-36-2 

99 


COCAINE 

000050-36-2 

99 


jAbundance 

80 

60 
40 


20 


ml; 


i lz~~> _ 

Abundance 

80 
60 
40] 


20 j 


Wz- 


42 


51 

I \ I 

oU-rM+Vr-tV 


$ 


Average of 4.848 io 5.148 min.: 813449.D\data.ms (-) 
182 


67 

: fibril 


94 105 


122 


'i ' l 1 1 . iti ' f 1 1 


138 1 ® 6 

i’i I f I ■ H H ' i'i- l l I i ll 


198 


,Mr 


207 222 


242 


303 

272 

259 | 281 

■JTTTT'i ITITTp'/ trp 


| ™ , r ^r TT r^TirT- E -rv T r-r-rv T -r-ri-r T -r-rrT r r-rr-r T -i-rvT T ... 

40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150 160 170 180 190 200 210 220 230 240 250 260 270 280 290 300 


82 


#29: COCAINE 


182 


42 


51 


68 


94 


105 


122 


WlVrJlifrrWj+t-rr 


135 152 I" 


j"r‘f 1 r"rp"i j'r'i'rrn ^ 


198 


u, 


214 


„ 272 

244 259 | 

i rrrjTs r i p+n-rj t- ttt jt 


303 


40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150 160 170 180 190 200 210 220 230 240 250 260 270 280 290 300 


813449.D 


Tue Jul 10 09:50:26 2012 


Page 3 


Corbett email PRR 013438 















Area Percent / Library Search Report 


Information from 
File Name : 
Operator : 
Date Acquired : 
Sample Name : 
Submitted by : 
Vial Number : 
AcquisitionMeth: 
Integrator : 


Data File: 

C : \msdchem\ 1 \DATA\SYSTEM9 \ 01__1 3___12\813450 . D 
P.PIRO 

14 Jan 2012 2:11 

BLANK 

2 

DRUGS.M 
RTE 



Ret. Time 


Area Area % Ratio % 


* * * NO INTEGRATED PEAKS*** 


813450.D 


Tue Jul 10 09:50:29 2012 


Page 1 


Corbett email PRR 013439 














Area Percent / Library Search Report 


Information from 
File Name : 
Operator : 
Date Acquired : 
Sample Name : 
Submitted by : 
Vial Number : 
AcquisitionMeth: 
Integrator : 


Data File: 

C:\msdchem\l\DATA\SYSTEM9\01 
P.PIRO 

14 Jan 2012 2:27 

BLANK 

2 

DRUGS , M 
RTE 


13 12X813451.D 


lAbundance TIC: 813451, DWafa.ms 

SOOj j j 



Ret. Time 


Area 


Area % Ratio % 


* * *NO INTEGRATED PEAKS*** 


813451.D 


Tue Jul 10 09:50:33 2012 


Page 1 


Corbett email PRR 013440 















Area Percent / Library Search Report 


Information from 
File Name : 
Operator : 
Date Acquired : 
Sample Name : 
Submitted by : 
Vial Number : 
AcquisitionMeth: 
Integrator : 


Data File: 

C:\msdchem\1\DATA\SYSTEM9\01_13_12\813452.D 

P.PIRO 

14 Jan 2012 2:42 

COCAINE STD 

6 

DRUGS .M 
RTE 


lAbundance 

I 

1500000S 


4.$75 


TIC: 813452.D\data.ms 


1000000 : [: 

f 

500000 

1 ;i 1 ^ T-'—T-l - 7~> I I I | I 

5.00 6.00 7,00 8.00 


0 

Time-> 2.00 


3.00 


4.00 


9.00 


10.00 


11.00 


12.00 


Ret. Time 

Area 

Area % 

Ratio % 

4.875 

1948204 

100.00 

100.00 


813452.D 


Tue Jul 10 09:50:36 2012 


Page 1 


Corbett email PRR 013441 











Area Percent / Library Search Report 


Information from 
File Name : 
Operator : 
Date Acquired : 
Sample Name : 
Submitted by : 
Vial Number ; 
AcquisitionMeth: 
Integrator : 


Data File: 

C:\msdchem\l\DATA\SYSTEM9\01 13 12\813452.D 
P.PIRO 

14 Jan 2012 2:42 

COCAINE STD 

6 

DRUGS . M 
RTE 


Search 

Libraries: C:\Database\SLI.L 

C:\Database\NTST08.L 
C:\Database\PMW TOX2.L 

Minimum 

Minimum 

Quality: 80 
Quality: 10 

PK# 

RT Library/ID 

CAS# 

Qual 


4.87 C:\Database\SLI.L 
COCAINE 
COCAINE 
COCAINE 


000050-36-2 

000050-36-2 

000050-36-2 


99 

99 

99 


Abundance 


80 


60 


40 


20 

42 

0 

rrnV(4 

m/z~> 

40 

Abundance 


80 


60 


40 


20 

42 


&2 


Average of 4.848 to 5.025 min.: 813452.DWata.rris (-) 


182 


94 


105 


51 


67 




jl| i ( ! 


122 


t ,.-A4 


135 166 

rf.yr 


198 


207 223 


244 259 

,'T-p 


272 


303 


288 


40 5 0 60 70 80 90 1 0 0 110 120 1 30 140 150 160 170 1 80 190 200 2 10 220 230 240 250 260 270 280 290 300 


#29: COCAINE 




OVr 


182 


94 


51 


68 

Vr-r-r'tli 


105 


122 


136 152 166 


198 


I z-> 


I ... r I s ,,,,,, I, r " I" | TTTTpTrn '■ i n ffTTi f > 1 1 < jT5*nTm“rprTri , ii m * | » n i | i iTTjrrrrp-i i rr n Lmm i Ivnynrmrr r n-pH 

•JO.6 0 60 70 80.90 100 110 120 130 1 40 15 0 160170 180 1 90 200 21 0 220 230 240 250 260 270 280 290 300 


214 

TM'| 1 HTpn 


244 259 


272 


303 


813452.D 


Tue Jul 10 09:50:36 2012 


Page 2 


Corbett email PRR 013442 




























